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り JG。。。 


ヘッ ド フ ォ ン アン プ キ ッ ト 組 み 立 て マニ ュ ア ル ご 注意 くだ さい ! 


設計 : 長 島 勝 


] 製作 の 前 に 必ず 説明 書 を 良く 読み 、 内 容 を 理解 
し て か ら 組 み 立て て くだ さい 。 

2. 水 場 の 近く な ど 水 の か か る 場所 で の 作業 は 行わ 
な いで くだ さい 、 感 電 事 故 の 原因 に な り ま す 。 
3. 組 み 立 て や 保管 ・ 設 置 は 、 お 子 様 の 手 の 届 か な 

いと こる で 行っ て くだ さい 。 

4. お 子 様 が 製作 する 場合 は 保護 者 の 方 も 必ず お 読 
み 下 さい 。 

5. 工 具 の 使用 に は 、 充 分 注意 し て くだ さい 。 特に 、 
刃物 に よる ケガ ・ 事 故に ご 注意 くだ さい 。 

6. 小 さ な お 子 様 の いる 場所 で の 工作 は し な いで くだ 
さい 。 工具 に さわ っ た り 、 パ ー ツ や 袋 な ど 口 に 入 
れる な ど 、 危 険 な 状況 が 考え られ ます 。 部 品 は 機 
能 上 の 必要 性 か ら 、 小 さい 物 、 鋭 い 形 状 の 物 が 
含ま れ て いま す 。 小さ な お 子 様 が 口 に 入れ た り ケ 
ガ を し な いよ うに ご 注意 し て くだ さい 。 万 一 お 子 
様 が 飲み 込ん だ 場合 は た だ ち に 医師 と 相談 し て く 
だ さい 。 


等 で 絶縁 し て 行う な ど 充 分 に ご 注意 くだ さい 。 

9. 一 旦 通電 し た アン プ 内 部 は 電源 を 落と し た 後 も コ 
ン デ ン サ に 電荷 が 残っ て いま す の で 、 思わ め ぬ 感 電 
事故 を 起す こと が 有り ます 。 充分 注意 し て くだ さい 。 

10. 通 電 後 の アン プ 内 部 や 真空 管 本 体 は た い へ ん 
高温 に な り 、 火傷 や 火炎 の 原因 に な る こと が あり 
ます の で 設置 する 場所 ・ 方 法 に は 充分 配慮 し て く 
だ さい 。 紅 条 な ど 毛 足 の 長い 敷物 の 上 や 、 真 空 
管 の 頭頂 部 か ら 20cm 以 上 の クリ アラ ンス を 確保 
で き な い ラッ ク へ の 設置 は 行わ な いで くだ さい 。 
シャ ー シ 内 部 の 換気 が 損なわ れ 、 部 品 の 品質 低 
下 を 早め る こと に な り ま す 。 

1 1 安易 な 部 品 交換 や 回 路 の 変更 は 、 初 期 性 能 を 
低下 させ る 危 険 が ある ば か り で な く 、 重大 事故 
の 原因 と な る 可能 竹 も あり ます の で 、 充 分 ご 注意 
の 上 、 ユ ー ザ ー の 自己 責任 に お いて 行っ て くだ さい 。 

12. 部 品 の 入っ て いた 袋 や 組立 て の 時 に で た ゴミ は 、 
各自 治 体 で 定め られ た 方 法 で 分 別 廃棄 ・ 処理 し て 
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7. 本 製品 に は 生命 を 脅かし か ね な い 高 電圧 が 内 部 くだ さい 。 
に 発生 し て いま す 。 誤 配線 に よる 感電 事故 や 火災 
の 危 慣 が ある こと を 充分 に 理解 頂い た 上 で 組 立 豊 は ん だ コテ は 50W 相 当 以 上 の も の を 使用 し て くだ さ 
て 作業 に 取り か か っ て くだ さい 。 組立 中 ・ 完 成 後 い 。50W 以 下 の 電子 工作 用 の は ん だ コテ で は 、 す ず 
の いか な る 不慮 の 事故 に 関し まし て も 弊社 は いっ メッ キ 線 な どの は ん だ が うま くつ か な いこ と が あり ます 。 
さい 責任 を 負え ませ ん 。 ご 了解 くだ さい 。 

8. 組 立 後 の 電 圧 チ ェ ッ ク は も っ と も 危険 を 伴い ます 。 坦 真 空 管 を 使用 し て お り ま す の で エー ジン グ に は 充分 
素手 で 電圧 を 測る の は お や めく だ さい 。 ゴ ム 手 袋 時 間 を か け て 下さ い 。 音質 が 変化 し て きま す 。 


02. 6DJ8 ヘ ッ ド フォ ン ア ンプ キッ ト 回 踏 図 
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6DJ8 ヘ ッ ド フォ ン ア ンプ キッ ト 島 's5y て ゝ 
ら 6 POWER SW 
ヘッ ド フ ォ ン は 大 きく 分 け て ダイ ナミ ッ ク 型 と コン デン サー 型 人 き ov に 
に 分 けら れ ま す 。 こ の アン プ は ダイ ナミ ッ ク 型 用 に な り ま す 。 ダ somA トン 
イナ ミッ ク 型 に 限っ て も 、 ヘ ッ ド フォ ン は 各社 ・ 各 機種 に よっ て 縛 つ 2 
イン ピー ダン ス や 感度 が 大 きく 異な り 統 一 され て いま せん 。 大 本 に つ 
(| 

きく 分 け て 16O 一 128O の 低 イ ン ピ ー ダ ンス 型 と 128Oー1K 135V トン 


Q の ハイ イン ピー ダン ス が あり ます 。 ヘ ッ ド フォ ン ア ンプ は 残留 9 FUSE 0.5A 
雑音 を か な り 下 げ な けれ ば ハム が 気 に な り ま す 。 そ こ で 2 段 目 


を カソード フォ ロア ー に し まし た 。 カ ソー ド フ ォ ロ アー の 良い 点 (ECC88) は 近年 オー ディ オ 球 の 扱い に な っ て きま し た が 、 も 


は 出 カ イン ピー ダン ス が 低い こと で す 。 イ ン ピ ー ダ ンス が 低い と 、 
小型 の 出 カ ト ラン ス で も 低 域 の ひずみ 率 は 良く な る こと と 、 低 
域 側 へ 淀 域 が 伸び る こと で す 。 ま た カソード フォ ロア ー 段 の ひ 
ずみ 牽 も 低い の で あま り 考 える 必要 は あり ませ ん 。 も う 一 点 、 
電源 トラ ンス な どの リ ケ ー ジ フラ ックス に よる ハム も 低い 出力 イ 
ン ビ ー ダ ンス で シャ ント され ます の で 導 さく な り ま す 。6DJ8 


と も と は テレ ビ チ ュ ー ナ ー の カス コー ド 増 幅 用 双 3 極 管 で す 。 

カウ ンタ ー ボ ポイ ント の プリ アン プ な ど で 有 名 に な り ま し た 。 
ロー イン ピー ダン ス は 33 で 計 漠 し まし た 。 ハ イイ ン ピ ー ダ 

ンス は 6800 で 計 滑 し まし た 。 

ロー イン ピー ダン ス 個 の 残留 雑音 は ショ ー ト で 0.1mV、 ま た ハ 

イイ ン ビ ピー ダ ンス で は ショ ー ト で 0.3mV に な り ま し た 。 歪 率 は 


直線 的 に だ ら だ ら 上 が っ て いき ます 。 成分 は ほとん ど 2 次 高調 
波 で す 。 ほ と ん ど 前 段 の ひずみ で す 。 最 低 ひ ずみ 率 は ロー イン 
ビー ダシ ンス で は 0. 12961Kz ハイ イン ピー ダン ス で は 
0.115%1KHz で し た 。 周 波数 特性 で す が 、 ロ ー イ ン ピ ー ダ ン 
ス 時 -1dB で 23Hz-60KHz、 ハ イイ ン ビ ー ダ ンス 時 23Hzー 
SOKHzZ で し た 。 ゲ イン は 、 ロ ー イ ン ピ ー ダ ンス で -1.1dB、 ハイ 
イン ピー ダン ス で 1 1 .3dB で す 。 


り 08. パー リッ リド 


パーツセット 1 6DJ8 CCCD 2 本 
KmBー1355 春日 無線 ! 個 
KA-7520 春日 無線 2 個 
UC15-ー5--22DD タカチ ] 個 
350V tQOF ニッ ケミ 3 個 
200V 10OF ニッ ケミ 3 個 
16V 10OF ニッ ケミ 2 個 
400V 0.047 F 日 立 MTB 2 個 
47KO 3W 醒 金 1 本 
1.2KQO 3W 酸 潤 1 本 
10KO 2W 評 金 の 本 
4300 2W 本 金 } 本 
30KO 1W カー ボン 2 本 
470KO 1/2W カー ボン 4 本 
22KO 1/2W カー ボン 2 本 
2 人 KO 1/2W カー ボン 4 本 
6800 1/2W カー ボン 2 本 
ダイ オー ド MUF4007 4 本 
イン シュ ロッ ク 8Omm 3 本 
編 線 チュ ー プ 25cm2mm2 ゅ 黒 25cm 
熟 収 縮 チ ュー ブ 15crn4 の 15cm 

パー ツ セ ッ ト 2 スパ ー ク キラ ー 1 個 
VR-100KOA カ ー プ (2 連 ) ] 個 
ツマ ミ B-25 1 個 
9 ピン MT ソケット 2 個 
ヒュ ー ズ ホル ダー FHQ43A 1 個 
ヒュ ー ズ 0. 5A 2 個 
PL( ネ オン )BNO0652C 1 本 
SW MSR-9 1 個 
ヘッ ド フ ォ ン ジャ ッ ク (MJー374N) 2 休 
入力 ジャ ッ ク (M」-073H) 1 個 
入力 ピン ジャ ッ ク ( 赤 、 白 答 1 個 ) 2 個 
1L6P( ラ グ 端 子 ) 1 個 
1L4P( ラ グ 敵 子 ) 6 個 
1 L2P( ラ グ 端 子 ) 1 個 

バ パーツセット 3 コー ギド スト ッ パ ー S-08 県 1 念 
配 緑 材 ・ 鈴 メッ キ 線 (1.2 の ) 1 式 

パー ツ セ ッ ト 4 AAC コ ー ド 1 個 
4 の 8L 黒 2 本 
4 ゅ ワッ シャ 因 2 の 個 
4 の 外 菊 座 2 個 
3 の 8 し 1 黒 6 本 
3 ゅ 8L 白 ちら 個 
3 ゅ ワッ シャ 黒 4 個 
3 の 外 菊 秦 11 個 
さ 3@ ナ ッ ト 白 8 倍 
3 の 卵 ラ グ 1 個 


04. 部 品 取 り 付け 位置 


シャ ー シ ー の 下 側 か ら 見 た 図 で す 。 
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【 Ii 
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抵抗 本 体 色 は 異な る 物 が あり ます が 、 
カラ ー コ ー ド は 共通 で す 。 


4.7KOO 3Wxi 
1.2KO 3wx1 茶 ・ 赤 ・ 赤 


10KO 2wx2 茶 ・ 黒 ・ 椅 ーーーーーー 人 時 リーーーーーー 

430Q zwxi 黄 椿 茶 ーー ーーーーー 3 

30KOiwx2 樽 ・ 黒 ・ 栓 ーーーーー て 六 』 YS 

470KO i/zwx4 黄 ・ 紫 ・ 黄 ーー 一 醒 pーー (史明) 

22KO 」/zwx2 赤 ・ 赤 ・ ーーー- ぴ ーー ( 胃 16V100g x2 

KC) 1/2Wx4 赤 ・ 黒 ・ 赤 ーー ーーー  . 価 思 唐 語 還 ーーーー 

6800 i/zwx2 表 ・ 灰 ・ 茶 ーーm テ ーー (前 リー ド が 短く 、 マ ー ク の ある 方 が マイ ナス (-) 
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05. 部 品 の 取り 付け -1 cDJg 幼 あ 立 で マニュ アル 52 


側面 か ら 見 た 図 で す MT9 ピ ン ソ ケッ ト 


人 @ 9 ビン ソケット と ラグ を 付け ます 。 特に 5P ラ グ - 1 と 4P ラ 
グ -5、B5 は パワ ー ト ラン ス の 前 に 取り 付け ます 。 

6P ラ グ 、4P ラ グ -5、B は 3rmrm タ ッ プ に ネジ 固定 し て か ら 
取り 付け ます 。2P ラ グ は アウ ト プ ッ トト ラン ス の 取り 付け 
3mm ネ ジ に 角度 を 付け て 取り 付け け ま す 。 

56P ラ グ - 1 と 4P ラ グ 5、6 を 取り 付け ます 。 4P ラ グ -1 以外 
は セン ター の アー ス 端 子 を 使わ な い の で 図 の よう に 折り 曲 
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菊 ワ ッ シ ャ は 指 に 挟ん で こす り 、 引 っ か か り の ある 方 を 
シャ ー シ 側 に 向け 、 ナ ッ ト で 取り 付け ます 。 失 縛 后 拉 半 生 昌 "= っ っ)))>)。)、 開 還 昌明 NO 
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トラ ンス の 内 側 
まで 入れ ます 。 
但 ア ウト ブッ トト ラン ス の リー ド は 、 収 縮 チ ュー ブ を 15mm 
カッ ト し て 通し 、 熱 を 加え 収縮 させ ます 。 

バ パワー トラ ンス は 収縮 チュ ー ブ を 20mm に し ます 。 

絶縁 の た めで す が シ ャ ー シ ー 上 面 が 黒く 落ち 着き ます 。 電 
源 ト ラン ス 、 ア ウト ブッ トト ラン ス は シャ ー シ ー 上 面 に 取り 
付け ます 。 引き 出し 線 の 色 を 見 て 取り 付け 方 向 を 間違え 


4mm タ ッ プ 


な いよ うに し ます 。 
還 
06. 部 5 品 の 取り 付け -2 真空 算 ソ ケッ ト を 取り 付け た 天 板 側 シ ャ ー シ に 前 パネ ル 、 後 パネ ル を 取付 5DJ8 組み 立て マニ ュ ア ル 6/12 
か ら 見 た 図 で す 。 
パネ ル に 部 品 を 取り 付け る 前 に 、 パ ネル に つい て いる 保 OM 5 ポ ボリューム 
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配線 の 準 代 _ ーー ーー ここ ラテ つ ヤギ ワッ シャ ー 
初め に シー ルド 緑 を 半分 に カッ ト し て くだ さい 。 ID 
シー ルド 朝 | 15mm | p リン グ 
5 2 
SORRY も nk SD4 
| り に ニー イン ナッ ト 
カッ ト も し て 皮 和 抽 を は が す 
| 香芝 RRORde25WESSZES 0 Y | ・ 
金色 
| 剥き し る 3.5mm 『 コー ド を 通し て デ 
| | 天 板 側 シャ ー シ ー リン グ ワ ッ シ ャ ー と 
ナッ ト で 止め ます 。 / 
天 板 側 シ ャ ー シ ー 
入力 端子 便 ボリ ュー ム 便 入力 ピン ジャ ッ ク 
| 約 25cm | 天 板 側 シ ャ ー シ ー 
1 ee 0 こ 
に AC コ ー ド スト ッ パ ー アー ス 端 子 
末端 は すべ て は ん だ 付け 処理 5mm で カッ ト 
より 線 の 皮膜 を は が し 、 捨 っ て ハン ダメ ッ キ し て お きま す 。 
4 後 バ ネル 5 計 半 
ーーーーーーーーーーーーー ll/ 
1 カッ ト し て 皮膜 を は が す 
チ 
り 
失 っ て | お 雛 ラ グ は 付け て か ら 
折り 曲げ て お きま す 。 
1 ハン ダ 付 け 処 理 ノッ チ に 合わ せ て 江 
ヤス リ り を か ける す 
し っ か りか ら げ け げ 配 線 し て か ら ハ ンダ 付け し ます 。 0.5A ヒ ュー ズ は 
より 抵抗 、 コ ン デ ン サ ー 配線 の 確認 が 
終わ っ て か ら 入 れ ま す 。 


ーe 一 9 で " づ "-6 
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07. 配線 一 ] 電源 . トラ ンス 周り 


ヒー ター な ど 交 流 部 分 は 線 は 的 り 合わ せ て 配線 し ます 。 電 源 コ ー ド は コー ドス トッ パー に 通し 、 
抜け な いよ うに イン シュ ロッ ク で と め ま す 。 MT9 ピ ン ソ ケッ ト の 9 番 ピ ン の アー ス は ] 5mm ほ ど 余 分 に 剥き 
穴 に 通し て お き 、 後 で や ぐら アー ス に ハン ダ 付 けし ます 。 


ポ ボリューム ] 補 
Me 還 ピン ジャ ッ ク 


Rch 赤 
内 
ここ) 


パワ ー ト ラン ス 
KmB-1 355 


| Hight | 四 RT 
1 ツノ レジ シル と ョ も 
ンジ シャ リッ ツク の 口 | 較 
奈 分 に 剥き 円 
| 穴 に 通し て お く (@ 
Low| 半 s 作 は 7V ヒ ー タ ーN 
ほ 5/ 端子 で す 、 い 
ね W 
ネオ ン T 
パイ ロッ ト き 
ランジ 


KS 


回 | 者 
| Lch9 ピ ン ソ ケタ ト 


1 


記 3 


和 3 
。 起 ま ーーー 主人 、 ーー 叶 一 一 


電源 スイ ッ チ の 
端子 の 様子 


電源 スイ ッ チ 端子 の ハン ダ 付 け は 手早く し な いと プラ スチ ッ ク が 溶け て 端子 が 出 て き て し まう の で 注意 し まし ょ う 。 


08. 配線 一 2 抵 務 と コン テン サー の 取り 付け 6DJ8 組み 立て マニ ュ アル 8/12 


ダイ オー ド と 電解 コン デン サー の 極性 に 注意 し て 間違え な いよ うに し て くだ さい 。200V 100 層 の + 側 は 絶縁 チュ ー ブ で 保護 し て お きま す 。 
MT9 ピ ン ソ ケッ ト の 8 番 ピ ン に 接続 する 6800O は 次 の や ぐら アー ス に 接続 する の で 片方 は その まま に し て お きま す 。 
2 番 、7 番 の グリ ッ ド に 接続 する 22K、2K の 抵抗 は ソケット 側 を 短く し ます 。 


こっ 


350V 100 


350V 100 


ーーー ニ ーーー 


ii 


ーー 


ieV 1oox 放 


@ 


W 
の 


に ココ 
ど ] に 


ーーーーー 名 前 漠 目 罰 吊 時 
aa ーー 
堪 
に 
ドド 
M 


09. 配線 一 づ ゃ <5 ァ ー ス 6DJ8 組み 立て マニ ュ ア ル 9/]12 


ーーWf 】 


や ぐら アー ス 


ーー ニー ここ 、 本 記 
9 番 ピ ン か ら の アー ス を 
忘れ な いこ と 


ーー 
py そこ 


ペー ニー ニニ ニー ニー ニニ ニニ ニー テニ ーー 


シャ ー シ ー か ら 25 て 27mm ほ どの 高 さ に や ぐら アー ス を 作り ます 。 
9 ピン ソケット の セン ター 穴 に 2 本 の スズ メッ キ 線 を 入れ て ハン ダ 付 
けし ます 。 

先ほど 浮か し た まま の 680 ひ を や ぐら に ハン ダ 付 けし ます 。 
※9 番 ピン か ら 出 し て お いた 線 も や ぐら に ハン ダ 付 けし ます 。 こ れ を 
忘れ る と ヘッ ド フ ォ ン を 壊す こと が あり ます か ら 注 意 し て くだ さい 。 


| 1 * 470K の 片方 は 次 の ステ ッ プ で ハン ダ 付 けし ます 。 
| Ps ( 
| | LMN 
1 か ら げ る だ け 5 トー 

骨 骨 間 

二 1 

日 | | 

欄 1 

量 { 

ea | 


10. 配線 4 和 ヵ 6DJ8 組み 立て マニ ュ ア ル 10/12 


ボリ ュー ム か ら 続 く ラ イン は や ぐら アー ス に 沿わ せ て 配線 し イン シュ ロッ ク で 止め ます 。 
入力 RCA ジ ャ ッ ク の アー スラ イン は ピン ジャ ッ ク か ら の アー ス 線 を 25mm 余 分 に 剥い て 接続 し ます 。 


ポ ボリューム 
入力 
ピン ジャ ッ ク 


上 


ーー 
4 iewy 


べべ べべ ーー 


CER 
NN 


っ ーー ニー 


ンー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニーー ニ ーーーー ニ ーーー ゃ 


m つ ー ミ 


ーー テー 


woo rm ムー ヘム シン 


mmmvee で revrers 
1 
ーーーーーーーー ュ マーヤ ーー ツバ ーー ンー アテ ーー 
の 2 と ペド ーー ーー イキ ーー デー ニキ ーッ ーー ーー テー の ーーー 


ツタ ーー ンマ ーー ジー 


や ーーーーーー 


か ts ンー ンー 
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11. 配線 全体 図 曲 < す 』 


真空 管 を さす 前 に ヒュ ー ズ フォ ル ダ ー に ヒュ ー ズ を 入れ 、 ス イッ チ を 入れ ヒー ター 電圧 を 測定 し 、 つ ぎ に 一 
皇 スイ ッ チ を 切り 、 真 空 管 を さして か ら ス イッ チ を 入れ て くだ さい 。 煙 が で た り 、 異 音 が し た と き は すぐ に ス 
イッ チ を 切り 点検 を し 直し て くだ さい 。 


ポ ボリューム 骨 | 入力 
還 | ピン ジャ ッ ク 


4P ラ グ -] Rch9 ピ ン ソ ケッ ト 4P ラ グ -2 


Rch 赤 


1 にし 


350V 100 層 


イン シュ ロッ ク 
で 止め る パワ ー ト ラン ス 


30KC〉 KmB -1 355 


2 トブ ッ ト 


Hight トラ 200V 100g 
, KA-7520 47OK 


iev 100 用 


ニー ニー ニー デ 


ヘッ ド フ ォ ン 
ピン ジャ ッ ク 


Low 


ネオ ン - ! 画 
パイ ロッ ト (| 回 UI 語 還 計 語 < 
シル ンダ NEUUIUUUEeE 2 ジョ ロッ クタ 
leV 1 間 
470K ーー ン ン 
電源 スイ ッ チ 目 | 


4P ラ グ 3 本 頭 ! 4P ラ グ -4 


〆. 点検 と 電圧 測定 


テス ター 黒 棒 は 、 み の 虫 ク リッ プ な ど を 使っ て アー ス 端 子 の ラム や 
ぐら アー ス に 固定 し ます 。 赤 棒 は 先端 だ け 残し 、 ビ ニー ル テ ー プ を ヽ 、。 
巻き ショ ー ト 対策 を し て お きま し ょ う 。 
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ポ ボリューム 


入力 
ピン ジャ ッ ク 


_ Rch9 ビ ピン ソケット 
、4P ラ ダ -1 PY 


350V 100 


必ず 確認 し て 
くだ さい , 350V 100/ 


0V 
Hight 


ーー ニー デー パワ ー ト ラン ス 
リー ! ア ウト プッ ト 。 1 2 、 電 KmB-1355 
トラ ンス 旧 の Sp ーー 症 還 還 還 還 還 生 HH 
KA-7520 470K l NN &< 


MM 」 ( IeV 1oog 
の オン 470K ( 繊 
ビ ピン ジャ ッ ク | アァ, 
Low | 
AC コ ー ド 
スト ッ パ ー 
ネオ ン ] 古 KC RSR ど や 
パイ ロッ ト (| | 則 論 
ーー ン シ ュ ロッ ク 
止め る 
電源 スイ ッ チ 


ヒュ ー ズ 
フォ ル ダ 


これ は 真空 管 を さ し た 状 態 で の 電圧 値 で す 。 


